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				RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2018, del Secretario General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se aprueba la modificación del Reglamento del Departamento de Tecnología Electrónica.

				El Reglamento del Departamento de Tecnología Electrónica fue publicado en BOPV de 1 de febrero de 2013 y la modificación propuesta afecta a los artículos 2 del Reglamento, relativo a las Secciones, como consecuencia de la reorganización de los centros.

				La modificación fue aprobada por el Consejo de Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad en sesión de 3 de mayo de 2018, y cuenta con informe jurídico y con el informe del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, ambos favorables.

				Corresponde al Secretario General de la UPV/EHU, por delegación del Consejo de Gobierno, de acuerdo al artículo 4.3 del Reglamento Marco de departamentos, la aprobación de la modificación del Reglamento del departamento siempre que no haya solicitud expresa de elevación al Consejo de Gobierno por alguna persona integrante de éste, por parte del Consejo de otro departamento que se considere afectado o por parte de, al menos, un 15% de las y los miembros del propio departamento.

				En virtud de lo anterior,

				RESUELVO:

				Primero.– Aprobar la modificación del artículo 2 del Reglamento del Departamento de Tecnología Electrónica, que quedará redactado como sigue:

				«Artículo 2.– Concordancia con el artículo 8.2 del Reglamento Marco de departamentos.

				2.– El Departamento de Tecnología Electrónica cuenta con las siguientes secciones:

				a) Sección departamental de la Escuela de Ingeniería de Bilbao.

				b) Sección departamental de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa en San Sebastián, con sede en dicho centro.

				c) Sección departamental de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Gipuzkoa en Eibar, con sede en dicho centro.

				d) Sección departamental de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, con sede en dicho centro.»

				Segundo.– Informar al Consejo de Gobierno de la presente modificación.

				Tercero.– Ordenar la publicación de la modificación del Reglamento del Departamento de Tecnología Electrónica en el Boletín Oficial del País Vasco, una vez se haya informado al Consejo de Gobierno de su aprobación, entrando en vigor al día siguiente de la misma.

				En Leioa, a 27 de julio de 2018.

				El Secretario General,

				PEDRO MARÍA IRIONDO BENGOA.
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